おまかせ自動運乾 


ワンタツチで快適な運蘇ができます C 


おまかせ自動運転について 

♦おまかせ自動運転は、運転開 
始時の室内温度、屋外温度に 
応じて、自動で運転モード〇1日 
湿暖房、さらら除湿、除ミ壺冷 
房のいずれか)、設定湿度を選 
びます。また、選んだ遲転モー 
ド、設を温度から設を湿度を 
み定しまず。 

♦屋外温度を監視しながら、最 

を麵議麵議^ぉ^麵議歴なるよろ!送画 ! i 
定温度、湿度を見直しまず。 
お好みじをわないときは温度 
ボタン、湿度ボタンで微調整 
して頂くか、運転モードを変 
えて < ださい。 


おまかせ自動運転の 
温度•湿度設定 


要圍議翻 


おまかせ 



I 設定蜀度函 
I '、、 .:璋め) 


適湿より3で富めの 
温巧を表します。 


健湿よリ日96高めの 
湿度を表します。 


>エアコンが選択した設定温度 
は、她)卜 j ) でま示することがで 
きます。し^24ページ ] 


1111 f"" 


111 


■11 



まかせ）を巧す。 

、谭1を;ミ i 炒ゾ 

本体の虹色マルチモニターランプが点の 


おまかせ 


憧色-‘ 
黄色 •• 

緑色- • 




••加湿暖房運転 
‘ •さらら除湿 
除湿ち房運転 


MULTI-MONITOR タイマ-日 
ON/OFF 美肌 □ 

助:色マルチモニターランプ 
(運転ランプ） 

•本体の虹色マルチモニターランプは、エアコン 
が選んだ運転モードに応じて色が変わります。 

■おまかせ1：>1外の運乾やに、 (I まがせ）を 
巧した場含 

ぎをら綠湿達聽やに(|まかりホ辩した場截 

現在運転中の色からスタートして、虹色マルチ 
モニター ランプの色が 一周 
さらら除湿 

〔黄色)-色-"赤色-►緑色に点滅後、エアコン 
が選んだ運転モードの色が点なします。 


■風向-風量を変えたいとき 

517 , 18 ページ I 


■温度-湿度を変えたいとき 

参温度-湿度がお好みに含わないときは微調 
節できます。 


111 

通度 
ヴ 


m 

巧 


囊 _ 5 で 
/皿 


灣〜漏 +5 DC 

/on 4111 


健湿高め-健湿- 
健湿低めから選べまず。 


適温 . 室内、屋外温度からま定した温度 

健湿 . 運転モード、設定温度からず定した湿度 

健湿高め…健湿より日％高めの湿度 
健湿低め • • •健湿よリ日％ f 丘めの湿度 


■停止したいとき 
転/卽)を巧す。 

参本体の助色マルチモニターランプが 
消なしまず。 
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I 使ってみょぅ 



































































お知 6 せ 


♦靈議:圓難麵顯讓瞧1纖111圍: 
湿度は変えられません。 


勺トリーマ放電とは 

酸化力の強い高速電子を窒两ユ 
ニット巧に発生させ、ニオイ作 
有害ガスを分解する機能です。 
〔高速電子は、室内ユニット巧 
で発生•消滅しますので安全 

I です。) _ J 

•ストリーマ放電の r シュー」という音 
がしますが、異常ではありません。 


空清運範じついて 

隹ストリーマ放電のエネルギー 
と光触媒集塵•脱臭フィルター 
により、 お部屋の空気をきれい 
にします。 

串エアコンと空清•換気を同時に 
運転しているときは、風量を通 
常より強くして運転を行い、お 
部屋の空気をきれいにします。 


.■画 ■llfil 


......藤醒藻 

iBiill 


:::謂 

論 ( H :； ■ゴ +i り"!- 
!顧冲.；■か W じ 

I ;麵 ：; 

お;;お_? 

W : 川!設定湿度胃設定湿度胃奏 

::::::::::: :: 

空；ミ-ミみ 


^風量自動 風向♦ミ 


(謡 強 庭湿 

UJ :: :中:お貼おおお 

.. 響 


:ミ./. . - ご：ミ：を 


••.•盆•.••ミ;‘ 

—•嘴/ 




《4!!麵夕 

.* •か•こ•か w ■ •かががけ' か j . WL »: が • . 

:: i : 记:こ:::山:::.. ぶ-' •:か:.:巧.:. 

公， ’1 :^鑛祖 r 

’、….：:ミ B 




可 




を巧す。 


エアコンを運転しなが6でち空清-換気単独で 
も運転できまず。 

♦押すごと!こ切り換わ y ます。 


叫空清+換気 I 


I 取消し〕 


[空清+換気強] 


空 清 


参本体の虹色マルチモニターランプ（白色）が点 
のします。 

エアコンと空清.換気を同時(こ運転したとき 
は、最初の2秒間のみ白色が点のし、もとの 
運転モードの色にもどりまず。 

参送風運転のかわリとしてもご使用ください。 


■風向 • 風量を変えたいとき 

ク， 1ち ページ I 


空清•換気運ま五 

ストリーマ放電の巧解力でウイルスやイヤなニオイを抑え、お部屋の空気をきれいじします。 
また、屋外の新鮮な空気を取り入れることができます。 


諭；町山心：^^ 

新 

の 

外 

て！； P れ 
いろ人 
つ卜 U 
じ^取 
転二を 
運ユ気 
気外空 
換室な 


:圍麗議驅謹；；圍 

るのい、き 
れ外吸た大 

薦^:1:繼；卖；；驚 S 

5はイ。や 
取て才すは 


つ二ま音 

よ、リ転 
禱；圓驅；遲：が 


逆 foir 巧へ 

^場いと比ま 

難；^::;^變. 

匡めがむ常な 


はま 

てり 

つあ 

よが 
じ合 
度場 
湿る 
.わ 
度変 
温が 

の駐慧も； 

外範 〇 
匡運ず 
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備贊設款 殺、。 


ノ \ウスキ——プ 


(るすばん換気/ランドリー運お/ 
けつろ肪比遷爲） 


!気して、快適なお部屋を保ちます。 

窒巧での洗灌物の乾燥や、暖房シーズンじ窓や壁にできる結露を抑えます。 


^ かんき 4 H 1 
(るすばん換気） 



別^づ j を巧す。 

押すごとに切り換わります。 




4時間後自動的に 
停止します。 


をンドリー3 H ) …3時間後自動的に 
I 1亭止します。 


d 寸つろ防止 2 HI …2時闇後自動的に 
T 停止します。 

•上記設定は、初期設定時間です。 

タイ?を巧すことにより、停止まで 
の時間を変更できます。 


♦るずばん換気•ランドリ 

♦けつろ防止 . 

設を時園は記憶されません。 




1〜9時間 
1〜3時簡 


八ウスキープ設定中はクイマー設定はできま 
せん。乂タイマーを併巧する場合は、入クイ 
マーの設定を先に行ってください。 


■風向を変えたいとき 「►1?ぺ-约 

参温度*湿度*風量は変えられません。 


-八ミま意- 


参吸么口、み化 □ に洗還物をかけないでください。 
能力低下や®障の原因になることがあります。 


留守中のお部屋を巧 
また、梅雨時などの 


八ウ スキー プについて 

>八ウスキープを設定ずると、 
切タイマー、時刻切タイマー 
運転は解除されます 


るすばん換気について 

♦換気運転と切タイマーを1つ 
のボタンで同時に設定できる 
機能です。換気遷転について 
は20ページを参照ください。 


ランドリー運転について 

•室内温度-屋外遜度に応じて 
自動的にさらら除湿•冷房•聴 
房を選びます。 

〈運転範囲〉1で〜40で 

•ランドリー運転中は洗選物を 
乾かずのに適した温度になリ 
ますのでお好みじをわないこ 
とがあります。お部屋に人が 
いないときにご使巧ください。 

•就選物の量やあ服の生地に 
よって、また、室内■屋外の 
温度■湿度によっては十みじ 
乾かないことがあります。そ 
の場合はランドリー運転時闇 
を延長してください。 

♦をにランドリー運範を巧うと 
洗遺物から放出された水分に 
よって壁や窓に結露すること 
があリまず。 


取 y 消したいとき 

^取消]を巧す。 


I 使ってみょぅ 


て 

い 

0 

こ 

動 

i - 

這 

止 

防 

ろ 

0 

け 


よお使 
に。ご 
房ずに 
ぶまき 
はしと 
:拳；：蒙し；；：^ 
転低な 
運がい。 
止度が^ 
巧温人さ 
ろ巧にだ 
ち曇屋爾ぶ 
:け議靡議^;^ 


巧除 
機^ん 

這せ 

え人ま 
巧_んリ 
義義藤 
の結は 
る、ま 
ずに巧 
露でる 
結すす 


では 
聖議議 S 
が違 
度止 
温防 
外ろ 
屋つ 
度け心 
温はせ 
内でま 
室下い 
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Mmm —I ： 

タイマ ~ ls$Zi 



おやすみ前やお目覚めの時間に含わせてご使巧になると便利です 

♦タイマーは1回だけの運転ですのでその都度設定してください。 


タイマー運範について 

隹切クイマー、時刻切クイマー 
逞転を開始すると、1時間後 
に設定温度を自動的に変え 
P ち房-除湿)ち房時： 0.51： 上がる^ 

I 暖房•如湿暖房時： 2で下がる J 

冷やしすぎ、暖めすぎを防ぎ 
まず。 

また、さらら隙湿•除湿冷房琼、 
最初の 1.5 時闇は設定湿度を 
自動的に10%低くして、うる 
る加湿•地湿暖房時は、常に 
5%高< して峽適な睡眠を守 
リます。 

♦時刻入タイマーをそ狗すると、 
その時刻にリモコンの設定湿 
度となるように、最長1隨闇 
前から運転を始めます。 

参切クイ7—、時刻切クイマー 
をぞ約した場合、運疆停止ず 
る時間が、設定時間からずれ 
ることがあ y まず。 

度時刻タイマ~を予約ずる 
と、予約された時刻は次回も 
記憶されています。 

ただし、切タイマーは記憶さ 
れません。 

(リモコンの電池をを搜すると、 
記憶内容は消えまず。） 

♦下記の運転中は、切タイマー 
を設定することはできません。 

ワフル、峽眠 _ I 

•下記の運転中は、睛刻乂タイ 
:;:::::::;黒編萬 I 議麵誦象嫌顯漏纏酬護讓:; 

ることはできません。 

パワフル、'快眠、るすばん換気、 
ランドリー、けつろ防止 


獅イマ: 


■ぶ的も惭 L I准 f 為 

■でが J 夕 flXy 居し心し 3 C ぞ 

を巧す。 

11 iiliiii 議誦 i! 111111 圓 1111 圓 ii; 









































































































組含せそ約について 

•切タイマーと時刻乂タイマー、 
または時刻切タイマーと時刻 
人タイマーを組み合わせて予 
約する場合、下記例を参考に 
巧ってください。 

广（例）- N 

現在時刻午後11:日0(エアコ 
ンは運転や）引き続き1時間だ 
け運転、午前7:日0じ運転を 
再度始めたいとき。 

:謂4峡霧蟹不等一霧1轄観辕画1.ご識1; 
時刻人クイ7—を AM 7: 00因に 
設定する場を 

「 1H 鋼1 


時刻で、切タイマー-入タイマーを設定します 。 U 

♦現在時刻が合っていることを確認します。 使 

合っていない場合は、正しく時刻を合わせます。つ 


♦時刻タイマーを予約すると現在運転中の運転よ 
モードの表示や、停止中の現在時刻の表示はう 
消えます。 


時刻切タイマーの場含 

两設勃 を、 

時刻入タイマーの場含 
み殼定] を巧す。 

m 〇:〇&渐 am 〇:〇〇が点灯 

/1 圆が点滅 

•時刻切クイ マーの 場合 


'(例）- N 

現な時刻が午後3時(エアコンは停 
止や)で、午後7時に運転を開始し、 
午後 11 時(現在時刻から 8 時間後） 
じ運転を停止したいとき。 

^時刻人タイマーを PM 7; 0013 に設定 
關切タイマ-を PM 1 1:00圆じ離 
する場合 

fPM 11:日〇圆1 
PM 日〇囚 


すすむ 


そ約したい時刻に含わせる。 

♦巧すごとに10好きざみで変わり、 

押し続けると早送りになります。 


時刻切タイマーの場を 
两談定) を、 

時刻入タイマーの場台 
( Xi 受尚 を押す0 

表示している時刻で設定されます。 

P ~日：日日 ®I >赚蝴タイ7-の齡 
MULTI-MONITOR タイマ— |- p タイマーランプ 


本体のクイマーランプ(憧色)が点なしまず, 


■ず約を取り消したいとき 
r 取消！ を巧す。 

♦で体のタイマーランプが消的し、 
クイマーは全て取り消されまず。 

































































知つトクナビ情報 



温度 




知っトクナビについて 

参(1胃で「ナビ設定人」じ設定し 
ておくと+ •詳银藻^ 
をないまず。 

隹 〔設を切換) で「ナビ設定切」に設定 
しておくと、 ■詩潘ホ il のみ行 
います。 

♦ナビ表示は、健康と省エネの 
観点からアドバイスする機能 
です。表示させたくないとき 

:も;:;;:は111隱譲®!11圓圆麗 iH * 
用ください。 

初期設定は r ナビ設定入」に 
なっています。 

•運転開始から1時間は、お部 
匿の状況を監視しているた 
め、ナビ表示しないことがあ 
し J まず。 

♦無トク)を押して r 受信失敗」表示 
になった場合は、エアコンから 
の信号が、正しく受信できてい 
ません。もう一度、エアコンに 
向けて操がしてください。 

•停止中にコトク)を押すと、待磯 
電カセーブ機能が働いている 
ためじ、屋外温度が r -一」表 
おになる場含があります。もう 
—度拥。トク)を押してください。 

参停止やおよび、下記の違転中 
はナビま示しません。 

さらら除湿、うるる加湿、 
るすばん換気、ランドリー、 
けつろ防止 


リモコンをエアコン本体に 
向けて(^ホク)を巧す。 

参麻)トク)を巧したあと2秒間、エアコン本体に 
向けておいて < ださい。 


健康と省エネのための 

EASIffiV アドパイスを表示します。 

藤彌でけビ設定入」に設定されている場合に表 
示されます。 (^28 ぺ-ジ1 

(表示例）_ _ 

|^"立丑をい间さらりがぷ1て p / ll ! ぁすすホ 

後 後 

•卿つ卜がを巧すごとに表示を切り換えることが 


お部屋の漏度-湿度や屋外の 
温度、消費電力量を表示します 


巧: 5なぶな5成苗 






消費電力 量 表示じついて 

•消費電力量は 9999 kWh まで 
積算表示します。 

9999 kWh を超えると OkWh 
表示になりまず。 

また使用日数も999日を超え 
ると0日表示になります。 
〔日数は本体の電源が入って 
いる期間の積算） 

♦消費電力量は計算値です。め 
やすとしてお使いください。 

•電気代のめやすは22円 /kWh 
でず。（使用量および電力会社 
により、単価は巽なリます。） 

•消費電力量は1 kWh 未満を 
切り捨てて、表示します。 


消費電力量 


お 


B 

27が wh 

觸軍力 

1 

お細 
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